取扱説明書 

デジタル フ オト フレーム 

品番 LVT - PF 70 



. 裏表紙に 


保話書付 ぁりまず 


このたびは、お買い上げいただき、ありびとラございました。 

正しく安全にお使いいただくた奴に、ご使巧前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。 

お読みになったあとは、いつでち取り出せるところに大切に保管してくださし、。 

なお、この取扱説明書は保証書付になっています。保証書は「お買い上げ日」、「販売店」などの記入を必ず 
確か奴、販売店よりお受け取り < ださい。 
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取扱説明書には色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号び 
色記号です。 


定 


本機を使用でさるのは日本国内のみで、国外で 
は使用でをません。 

This unit is designed for use in Japan 
only and cannot be used in any other 
country. 
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安ま上のごを意 


ま全のため必ずお守りください 

■ 給表示について 

製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する 
ために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解 
してか5本艾をお読みくださし、。 


A 警告 

A を意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死亡または重傷を負う巧 
能性び想定される内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性び想定 
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


■ 絵表示の例 




の記号は「ま意(警告を含む)をラなびす事項」を示します。 
の記号は r し口まいけない行為燥止事項)」を示します。 
參の記号は「しなければならない行為」を示します。 


r ま全上のごを意」 のイラストと本機とでは若干形状等び異なることびありますびご了承ください。 


A 警告 


万一、異常やが障び発をしたとをはすぐにほ用をやめてください 


次のよラなときは、そのまま使用ずると、义災、感電の原因となりまず。ずぐに本体の電源ボタンで電 
源を切り、電源アダプターをコンセントか5巧いて、お買い上げの販売店に修理をご巧頼ください。 
お客さまによる修理は危険でずか5艳巧おやめください。 


• 煙び出ている、変なにおいや音びずる(異常状態） 

煙び出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご 
依頼ください。 

• 本機の内部に水などが入った 


A 


電源アダプ 
夕一を巧く 


• 異物が本機の内部に入った 
• 映像や音が出ないなど(故障状態） 

• 倒したり落としたりして、キャビネットを破損した 






















A 警告 


電源について 


■ 雷が鳴り出した6 


■ 電源アダプター接続時のま意 

次のことをお守りください。誤った使い方をすると発熱 
などにより、乂がの原因となります。 


• 電源アダプターはコンセントへ確実に接続する 
• 電源アダプターのコードは束ねたまま使巧しな 



■ 電源アダプターのコードを傷つけない 


電源アダプターには絶対に触れないでください。感電 
の原因とな0ます。 



使用方法•設置 


無理な使いかたをすると電源アダプターのコードび破 
損しますので、次のようなことはしないでください。 

• 電源アダプターのコードの上に重いちのを棄せる 
• 途中でつぎ足したりして加工する 
• 無理に折り曲げる 


傷をつける 

ねじったり、引っ張ったりする 
熱器具に近づける 


Q 


禁止 



電源アダプターのコードび傷んだとさは、お買い上げ 
の販売店に交換をご依頼ください。 

そのまま使用すると、乂災、感電の原因となります。 


■ 分解しない 


本機を分解改造しないで < ださい。乂災、感電の原因 
となります。巧部の点検、調節、修理は、お買い上げの販 



■ 本機の周りに水などの入った容器を置か 
ない 

内部に水などび入った攝合、火が、感電の原因となりま 



■ 定期のに点検を 


■ ぬらさない 


設置時から]年に1度は電源コンセントと電源アダプ 
ターの間にホコ U び付着していないか、電源アダプ 
ターのコードに傷みびないか、電源アダプターび抜け 
かけていないかなどを点検してください。 



• 本機を插らさないよラにご注意ください。乂災、 
感電の原因となりまず。 


• 風呂場、水辺雨天の中などでは使用しないでく 
ださい。 
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A 警告 


■ 異物を入れない 


■ 本機背面の熱にま意 


SD カードス□ットなどから、金属類や燃えやすいもの 
など、異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでく 
ださい。（特にルさなお子さまのおられるご家庭はご注 
意ください。）火が、感電の原因となります。 



■ 巧をかぶせない 

内部に熱びこをり、火災の原因となります。;欠のよラな 
使い方はしないでください。 

• 本機を逆さまにする 

• 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に置く 
• テーブルク□スをかけたり、じゆうたん、巧団の上 



〇 

指示 


ひざの上など、人体の表面に本磯の背 
面を密着させないよラにご使用くださ 
い。 

背面はをみ熱 < なりますので服の上か 
らでち長時間密着されていますと低温 
やけどの恐れびあります。 


■ 壁にぴったりつけない 

本機の設置は、壁から10 cmULb の間隔をあけてくだ 
さい。また、他の機器との間はかし離してください。 
ラックなどに入れるとさは、本機の天面および背面か 
らそれぞれ10 cm 政上のすさまをあけてください。す 
さまびないと、内部に熱びこちり义災の原因となりま 




A 注意 


■ 電源アダプターを抜くとをのま意 ■ 設置場所にま意 


(§) 

めれ手禁止 

電源アダプ 
ターを 抜く 


• 说れた手で電源アダプターをさわ 
らないでください。感電の原因とな 
ることびあります。 

• 電源アダプターを抜くとさは、アダ 
プター、プラグを持って抜いてくだ 
さい。電源コードを弓 I っぱるとコード 
び傷つさ、 火災 、感電の原因となる 
ことびあります。 


Q 

禁止 


• 湿気 J まこりのをい場所れ油煙湯 
気び当たる場所に置かないで < だ 
さい。火災、感電の原因となること 
びあ0ます。 

• 直射曰光び当たる場所や温度び高 
くなる場所に放置しないでくださ 
し、火災、故障の原因となることび 
あります。 
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A 注意 


■ 本機を不を定な場所に置かない 

平らで水平な場所に設置してくださし、。 
( X J 不安定な場所に置さますと、倒れたり、 

落下して、破損•故障•けがの原因とな 
鸟止 ることびあります。 


■ 本機の上に重いちのを置かない 



倒れたり、落下して、破損•故障•けびの 
原因となることびあります。また、本機 
の上に棄らないでください。 


■ 持ち運びのま意 


% 

電源アダプ 
ターを 抜く 


SD カードを取り出して電源を切り、が 
部接続をすべてはずしてからおこなつ 
てください。コードび傷つさ、火災、感電 
の原因となることびあります。 


■ ヘッドホンの音量に注意 


A 


音量を上げすざないよラにご注意くだ 
さい。耳を刺激するよラな大きな音量 
で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影 
響をちえることびありまず。 


■ クレジットカード などを スピーカーに 
近付けない 


本機のスピーカーには強力な磁石を使 
f X I 用していますので、時計、クレジットカー 

ド、磁気定期をカセットテープ、ビデオ 
禁止 テープなどは、スピーカーのそばに置 

かないでください。データが壊れて使 
用でをな < なることびありまず。 


■ 長期間 （1 ヶ月上)使用しない場合や 
お手入れの際のま意 

安全のため電源アダプターをコンセン 
卜から抜いて < ださい。 

電源アダプ 
ターを 巧く 



■ 液晶画面を長時間連続して見ない 



液晶画面を長時間連続して見ると、目 
び疲れたり、視力び低下する恐れびあり 
ます。液晶画面を見続けて体の一部に 
不快感や痛みを感じた場合は、すぐに 
本機の使用をやめて休息してくださ 
い。休息してわ不快感や痛みびとれな 
い場合は、ただちに医師にネ目談してく 
ださい。 


■ 音量にま意 


〇 

Q 

禁止 


• 電源を切るときは音量をルさくして 
おいてください。電源を入れたと 
さ、突然大去な音び出て聴力障善な 
どの原因となることびあります。 

• 長時間音び歪んだ状態で使わない 
でください。 スピーカーび 発熱し、 
火災の原因となることびあります。 


■ 電磁波の発生ずる機器に近づけない 


■ 液晶画面を強く巧したり、強い衝撃をち 


えない 
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液晶画面び割れた場合は、画面内部の 
液体には絶対に触れないでください。 
皮膚の炎症などの原因となることがあ 
ります。 

• 万一□に入った場合は、すぐにうび 
し巧して医師にネ目談してください。 
• 目に入ったり皮膚に付着した場を 
(よすぐにきれいな水で充分に洗い 
茄し、医師に相談してください。 


Q 

禁止 


携帯電話、充電器や電磁波の発生する 
電気製品に近づけないでください。電 
磁波のためにノイズの影響び生じるこ 
とびあ0まず。 


6 














♦ 再生中に近くの AV 機器の画像や音声に悪影響 
が出ることびあります。その場をは、 AV 機器か 
5離して設置してください。 

♦ 殺虫剤や揮発性のちのをかけないでください。 
また、ゴムやビニール製品などを長時間接触さ 
せないで < ださい。変色など塗装の莫化につな 
びります。 

♦ 長い時間ご使巧になると背面び熱くなることび 
あ0ますび、故障ではありません。 

♦ 長期間ご使巧にな5ないとさ I 去 SD カードを取 
り出し、電源を切ってください。 

液晶画面について 

カラー液晶ディスプレイ I 去非常に高精度な技術を 
駆使して作られていますび、一部に常時点灯する画 
素や点灯しない画素げを在することがあります。こ 
れ5の画素は、少量に抑えるよラ管理しています 
が 、現在の最先端技術でちなくすことは困難ですの 
でご了承ください。 

著作権について 

• 放をや MD 、 DVD 、 CD 、 レコーにその他の録音物 
(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作 
品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じ<、著作権法により 
保護されています。 

• 従ってそれらからコピーした録音物を売ったり、配った 
り、譲ったり、貸したりする場合、及び営利(店の己 GM な 
ど)のために使巧する場合には、著作権法上権利者の 
許諾び必要です。また、無断で複製、放を上映、有線放 
を公開演義レンタル馆償無償を問わず)すること 
は、法律により禁止されています。 

♦ 使用条件は、焉合によって異なりまずので、詳しい内容 
や申請、その他手続さについては r 曰本音楽著作権協 
含」 ( JASRAC ) におたずねください。 

JASRAC 本音 R:TEL 03-3481-2121 
FAX . 03-3481-2150 
URL http :// www . jasrac . or . jp / 


必ずお読み<ださい 

本機の使用中、万一何5かの不具をによる再生の 
失敗および記録内容(データ)の損失を防ぐために、 

再生中は絶対に SD カード、 電源 プラグを抜かない 
で < ださい。 

本機の使用中および落下や衝撃び原因での不具合 
によるデータ損失や機芸損失などの補償について 
は、当社では責任を負いかねます。また、修理での 
データ消去を伴ラ事項び発生してち補償について 
は、当社では責任を負いかねます。あ5かじめご了 
承くださし、。 

第云をか5お客さまに巧してなされた損害賠償請 
求に基づく損害について味一切責任を負いかねま 
すのでご了承くださし、。 

本機のお手入れについて 

■警告 

安全のために、お手入れの前には必ず段下をおこ 
なって < ださし、。 

♦ 電源アダプターを本機か5はずしてくださし、。 
♦ 電源ボタンで電源を切ってくださし、。 

■ キャビネットやディスプレイのミちれ 

♦ 柔5かい巧で軽くふを取ってくださし、。 

♦ ミちれびひどいとさは、巧を水で薄めた中性洗剤 
に浸し、よく絞ってふを取り、乾いた巧で仕上げ 
て < ださい。ベンジンやシンナーなどは使巧し 
ないで < ださい。変色など塗装の冀化の原因に 
な0ます。 

♦ 化学ぞラさんをご使用の際は、そのを意書にし 
たがって < ださい。 


使用上のお願い 
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おないになる前に 




再生でをる SD カード 

この取扱説明書の内容について 


本機では！;(下の SD カードび再生でさます。 



マー ク（ロゴ） 

客 量 

SD 力ード 

ぶみ 

1 白 MB 〜 2GB 


• MMC (マルチ;>< ディアカード)は動作イ呆証いたしており 
ません。 

• miniSD 力ード、 microSD 力ードを本機で利用ずると 
をは、変換アダプタ(市販品)び必要です。 

• SD 力ード/ min 芭 DTM 力ードは SD アソシエーシヨンの 
登録商標です。 

• SDHC (4 GB ) 政上の力ードは利用できません。 

• SD □ゴは登録商標です。 



ちよつとこれを! 


• SD 力ードでは、 MP 3 あ式の音楽データ、または 」 PEG 
の静止画徹び記録されたをのに限り再生び可能です。 
ただし、記録状態によっては再生できない SD カードび 


あります。 


MP 3 について 


• 性能や操作性向上のた奴、製品仕様の一部び変 
要となることびあります。その場含は製品自体 
の仕様び優先されます。 


スタンドを使用ずる 

本機を使巧するときは、背面のスタンドを使って設 
置します。 

■ 本機を横向をに設置ずる場合 



MP3 とは、 MPE 白オーディオレイヤー3というファ 
イル形式で圧縮された音楽データです。 MP3 ファ 
イルは「.mp3」といラ拡張子び付いた音楽データ 
ファイルのことを言います。 


-- MP3 SD 力 

-ド-- 

■•—フォ J レタ’ 一 2 — ► 

ファイル 1 ファイル 2 

1 1 

ファイル 1 ファイル 2 ファイル 3 

1 1 1 

九 J]J 〜 と NJ] 〜 JJJ1J 〜 

JJJAI 〜 JJ]」；* 〜 


JPEG について 


JPEG とは、写真やイラストなどの画像ファイルの 
保存形式（フオーマット)の一種です。 JPEG フアイ 
ルは 「.jp 畳」という拡張テび付いた画儘ファイルの 
ことを言います。 


■ 本機を縦向きに設置ずる場合 



ごミ主意 


• スタンドの取り扳いにご注意ください。 

無理な力を加えないでください。破損や故障の原因と 
な0ます。 

• 縦向をに設置する場合でを、メニュー画面やその他の 
全ての画面は横表示で設定されています。 
































































各部のなまえ 


♦ 表示例として使用している表示画面については、実際の画面と異なる場含びあります。 




背面 
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電源と準備 



電源アダプターの接続 


電源アダプターのプラグを本体背側面にある 
DC 9 V 電源端子に接続し、電源アダプターを 
コンセントに差し込む 



• 電源アダプターを抜さ差しするとをは、 電源 ボ 
タンで電源を切ってか5おこなってください。故 
障の原因とな0ます。 


音のエチケット 

楽しい音楽を時と場所によっては気にな 
るちのです。音量は時間と場所に応じて 
適度に調節してください。特に夜間の音 
楽鑑賞には気をくばりましよラ。窓を閉め 
たり、ヘッドホンをご使用になるのち一つ 
の方法です。 


電源を入/切する 

電源ボタンを巧す 

み較 

• 本体上面の電源インジケーターび点なします。 

ちラー度巧ずと電源が切れる 

• 上面の電源インジケーターび消なします。 

• 液晶の特性により、ディスプレイにしばらく残傲や横線 
びあらわれる場合びありますび、故障ではありません。 
(数分間放置すると消えます。） 

音量を調節ずる 

背面の一音量+ダイヤルで調節ずる 

ルイ—►大 



—音量+ 


ヘッドホンで聞く 


背面の n (ヘッドホン)端テに接続ずる 



• 云ニプラグ（¢3.己）付のステレオヘッドホンを 
ご用意 < ださい。 

• ヘッドホンを接続するとスピーカーか6音び出 
な <な0ます。 


ごミ主意 


• ヘッドホンでお聞さになるとをIた耳を刺激するよラな 
大さな音量で長時間お聞をにならないよラにして <だ 
さい。聴力に悪い影響を与えることびあります。 
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SD カードを再生ずる前に 




SD カードを挿入する 

SD カードを取り出す 


ラベル面を上にして、カチッと音がずるまで 
しっかりと SD カードス□ットに差し込みまず。 

♦ mirHSD カード、 micr 日 SD カードを使用するとき 
1ん変換アダプタ(市販品)を装着し変換アダプ 
夕ごと挿入してくださし、。 



データ (JPEG [ P 1 吕]、 MP 3 を1 8]) の再生のし 
かたについては各説明ページをご覧ください。 


ご ミ 主意 


• SD カードの□ード中、再生中または動作終了直後に 
SD カードを取り出したり、電源を切ったりしないでくだ 
さい。データび破損することびあります。 

• 取り出すとさは停止中か、電源び切れたあとで SD カー 
ドを取り出してください。 


1 SD カードの中央部を巧ず 

カチッと音びすると、 n ックび解除され SD 
カードび押し出されます。 



































SD 力■ドや本体メモ U - の画像デ■夕を再生ずる 


SD 力ードに画像データとして記録されている 
JPEG お式の画像ファイル ( JPEG ファイル)を再 
生ずることがでさまず。 



JPEG ファイルについて 


SD カードの画像データを再生ずる 

この操作は S □カードの画像データ (JPEG フアイ 
ル)を再生するとさの基本操作です。 


1電源ボタンを巧して電源を入れる fpio 

ディスプレイにメニュー画面び表示されます。 



W 1 ^ 

’ ■吾真 音楽 

■本 巧 

編集 設定 

1画橡データがあ日まはん 1 


• JPEG 形式のファイルで拡張子 r.jp 旨」び付力にれてい 
るファイルを再生でをます。他の画徹形式のファイル 
や r.jpe 呂丄 r.bmpi 「.が」などの異なる拡張子び付い 
たファイルは再生でをません。 

• ファイル構成により、 JPEG ファイルを読み取るのに1 
分政上かかることびあります。 

• ファイル名は半角英数字とV■(アンタース]ア)、 "一" 
(八イフン)で入力されている場合のみ表示されます。 
それじ(がの文字は正しく表ちされません。（日本語は表 
示されません） 

• 読み込み可能なファイル数は一つのフオルダーに最大 
648ファイルまで対応してしなす。ただし読み込み巧 
能なファイル数はライタソフトやデータの容量により 
異なることびあります。また、フオルダ構造によって全 
てのファイルび認識でをない場合びあります。 

• 読み込み可能なフオルダー数は2日日までの対応です。 
300を超えるフオルダーは再生できない場合びありま 
す。 

• ファイルサイズび大きし鳴合比ディスプレイに表示さ 
れるまで時間びかかることびあ0ます。 

• 画债の解傲度は 8964X6722 まで表示巧能です。 

• SD カー问ま、記録された順序で再生で去ないことがあ 
ります。また、記録状態により再生できないこともあり 
ます。 

• Motion」PEG などのファイルは再生できません。 


• 本体メモリーに画像データび保存されてい 
る場合や SD 力ード(画像データ入り）び挿 
入されている場をは、数秒間メニュー画面 
を表示した後、自動的にスライドショー再 
生び始まります。 


2 SD 力ードを入れる | P 1 1 I 

ディスプレイに rsD 写真」を表示した後、最 
巧の画像か5順にスライドショー再生します。 
• 最後の画像ファイルの再生が終わると自動 
的に最初の画像に戻 D、 くり返しスライド 
ショー再生します。 

• 全フオルダー巧の全ての画像ファイルを再 
生します。 



• 画傲データにより、画傲の回りや上下あるいは左ちに 
黒い帯びあらわれる場をびありますび、故障ではありま 
せん。 
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0^ つづく 



本体メモリーの画像データを再をずる 

本体メモI」一に保存されている画像データを再 
生します。 


ごを意 


• あらかじめ SD 力ード内の画像データを、本体メモ 
リーに保存しておいてください。 [P1 氏1巨I 

電源ボタンを巧して電源を入れる | P 10| 

ディスプレイに「本体メモリー」を表示した酱最 
巧の画像か5順にスライドショー再生します。 


圍 

•户 

編集 

音楽 

巧 

設定 


1 本ホメモリー 1 


• SD カード(画像データ入り）び挿入されてい 
る場合は、 SD カード内の画儘データのスラ 
イドシヨー再生び始まります。そのときは、 メ 
ニュー ボタンを押してメニュー画面を表示 
させた媛、 SD 力ードを取り出してくださし、。 

• 最後の画像ファイルの再生び終わると自動 
的に最初の画像に戻り、くり返しスライド 
シヨー再生します。 


スライドショー再生を途中で止める 


再生ボタンを巧ず 

スライドショー再生び停止しサムネイル(縮ノ」馆I像 
一覧)が表示されます。 



ファイル番号 画像解像度 


♦ 選択中の画像ファイルの解像度、ファイル名び 
表示されます。 

ただし、本体メモI」一内の画像データ表示中は、 
解像底ファイル名は表示されません。 

♦ 高解像度の画儘データびある場を、サムネイル 
の表示に時間びかかる場合びあ0ます。 

再びスライドショー再生を始めるには 

O / Q /〇/〇 ボタンを巧して見たい画像を選 
び、再生ボタンを巧します。 

• 0/0 :前または次のページへ移動 

0前へ/0次へ：前または次のファイルへ移動 


写 

直 


一時停止ずる 

スライドショー再生中に、合ボタンを巧ず 

再生中の画像び一時停止します。 

通常のスライドショー再生に戻ずときは 

再生ボタンを巧してサムネイル画面を表示させた 
後、わラー度再生ボタンを巧します。 


ごを意 


• 「写真/音楽同時再生」 [P 吕 4] び「オン」のときは、ス 
ライドシヨー再生は一時停止しますび、音楽再生はその 
まま続をます。 （SD カードの画像データの再生時のみ） 


73 



















































SD 力ードや本はメモリーの画像データを再生する 



画像を切り換える(スキップ） 

次のファイルへ進むには 

スライドシヨー再生または一時停止中に、 ウ巧へ ボ 
タンを巧します。 

ディスプレイに r 」び表示され、巧のファイル 

を再生します。 


前のファイルへ戻るには 

スライドシヨー再生または一時停止中に、 0前へ ボ 
タンを巧します。 

ディスプレイに「!◄◄」び表示され、再を中のファ 
イルの1つ前のファイルを再をします。 

ちよつとこ打を！- 

• 一時停止中の場合は、巧あるいは前のファイルの再生 
となってち、再び一時停止 tt 態となりまず。 [P1 3 ] 



画像を回転する 


スライドシヨー再生または一時停止中に 
0回転ボタンを巧ず 

ディスプレイに r 回転」び表示され、巧すたびに、画 
像び時計回りに90’回転します。 



雜画像を回転中は、自動的に一時停止状態になりまず。 

• 本体メモリーに保存されている画像データの再生中 
は、画像を回転させることはできません。 
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画像 データの 編集 


つづく 


SD カード 内の画像 データを 
本体メモ IJ ~へコピ~ずる 

SD 力ード内の画像データを本体メモリーに保存す 
ることびできます。 SD カードを挿入することなく、 
いつでも保をした画像データを表示（スライド 
ショー 再生)させることびでをます。 

最大20枚まで保存でさまず。 


ごま意 


♦ 本体メモリーには、 SD 力ード内の MP 3 お式の音楽ファ 
イルを コピーで 走ません。 



1電源ボタンを巧して電源を入れる I Pio ] 

ディスプレイにメニュー画面び表示されます。 


團 

•本 

‘ 

音楽 

巧 

編集 

—設定 

1画像データびあ D ません 1 


• 本体メモ u— に画像デ~夕び保存されている 
場合や SD 力ード(画像データ入り)び挿入さ 
れてし''る場合I主数秒間メニュー画面を表术 
した後自動的にスライドショー再生び始まり 
ます。そのとき比 メニュー ボタンを巧してメ 
ニュー画面を表示させてください。 

2 SD 力ードを入れる | P 1 1 I 

ディスプレイに rsD 写真」を表示した後、最 
初の画像か5順にスライドショー再生します。 

3 メニューボタンを巧ず 

^ニュー画面び表示されます。 



編集 設定 


4な/ウ / ク/な ボタンを巧して 

「編集」を選ぶ 

ディスプレイに rsD 編集」び表示されます。 



鸟 



写真 

音楽 


•术 

巧 

編集 

設定 

口 SD 

編集 



5 再生ボタンを巧ず 

編集画面が表示され、サムネイル(縮ル画像一 
覧)と「コピー」び表示されます。 



♦ 挿入した SD 力ード内に画像データび無い 
場合は、 r 画像データびありません」と表示 
されます。 


口 SD 写真 














































画像データの編集 


巨合/ウ/ 0 / 〇ボタンを巧してコピー 
ずる画像を選ぶ 

〇/〇 :前または次のページへ移動 
0前へ/0巧へ：前または巧のファイルへ移動 


7 再生ボタンを巧ず 

コピー確認画面 （ r コピーしますか？」）び表示 
されます。 



♦ コピーを中止するには、 r しんは」び選ばれ 
ているのを確認し、再生ボタンを巧します。 


8 0ボタンを巧して「はい」を選び、再生ボ 
タンを巧ず 

「コピー中です XX /20」 を表示し、選択した 
画像を本体メモ I 」一に保をします。 

♦ ^モ1」一び一杯の場含は、 

「コピーでさませんメモリーび一杯です」 
と表示されます。不要な画像データを削除 
してください。 I ち記] 



本体メモリー内の 
画像 データを 削除ずる 

本体メモリー内に保をしに不要な画像データを削 
除することびでをます。 


1電源ボタンを巧して電源を入れる IPIO ] 

数秒間メニュー画面を表示した後、本体^モ 
リー内に保存された最初の画像か5順にスラ 
イドショー再生します。 

• SD カード(画像データ入 0) び挿入されて 
いる場含は、 SD 力ード内の画像データのス 
ライドショー再生び始まります。そのとき 
は、メニューボタンを押してメニュー画面 

を表示させた後、 SD カードを取り出してく 
ださい。 


9 他の画像を コピー ずる場合は、手順6〜8 
を繰り返ず 

♦ コピーを終える場含は、メニューボタンを 
押して編集画面を消します。 



ちよつとこれを! 


• 本体 モリーに画傲データをコピーすると、解傲度び落 
ち' 画徹び粗くなる場合びあります。 

• 本体メモ U —内の画像データは、 SD カードにコピーで 
さません。 


• 本体メモ U- に战 SD 力ード内の MP3 形式の音楽ファ 
イルをコピーでさません。 
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2 メニューボタンを巧ず 

メニュー画面び表示されます。 


阔 

よ 


f 楽 

•沪 

巧 

編集 

設定 

本体メモリー 1 








































3 合/口 "/ c / o ボタンを巧して 
「編集」を選ぶ 

ディスプレイに r 編集」び表示されます。 


囚 

> 

写真 

音楽 

•少 

巧 

編集 

設定 

編集 1 



已合/ウ / 〇 / 〇 ボタンを巧して削除 
する画像を選ぶ 

0/0 :前または;欠のページへ移動 
<]前へ/[^;夕へ：前または;欠のファイルへ移動 


6 再生ボタンを巧ず 

削除確認画面 ( 「削除しますか？」）び表示され 
ます。 



• 削除を中止するには、 r しん''え」び選ばれて 
しぶのを確認し、再生ボタンを巧します。 


フ0ボタンを巧して r はい」を選び、再生ボ 
タンを巧す 

還択した画像を削除します。 


ごま意 


• 画像データを削除ずると、取り消しできません。 
削除ずる画像をよく確認してか5、再生ボタンを 
巧してください。 


8 他の画像を削除ずる場合は、手順5〜7 
を繰り返ず 

♦ 削除を終える場合は、メニューボタンを押 
して編集画面を消します。 




ちよつとこれを！ 


SD カード内の画像データを削除することはでをませ 


fxjo 
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SD カードの音楽データを再生ずる 


SD 力ードに音楽データとして記録されている 
MP 3 お式の音楽ファイル ( MP 3 ファイル)を再生 
ずることがでさまず。 


MP 3 ファイルについて 


• ファイル構成により、 MP3 ファイルを読み取るのに] 
分じ(上かかる場合びあります。 

• 高品質の音質を得るには 44.1 kHz のサンプI」ング周 
波数、] 28kbps しソ上のビットレートでの記録をお勧め 
します。 

• ファイル名、フオルダー名は半角英数字と"_"(アン 
ダースコア)、 ‘‘一" (ハイフン)で入力されている場合の 
み表示されます。それ政がの文字は正し < 表示されま 
せん。（日本語は表示されません） 

• 読み込み可能なファイル数は一つのフオルダーに最大 
648ファイルまで対応してし'!ます。ただし、読み込み巧 
能なファイル数はライタソフトやデータの容量により 
異なることびあります。また、フオルダ構造によって全 
てのファイルび認識でをない場合びあります。 

• 読み込み可能なフオルダー数は29日までの対応です。 
300を超えるフオルダーは再生できない場合びありま 
す。 

• SD カー円ま、記録された順序で再生でさないことがあ 
ります。ま/■こ、記録状態により音飛びび発生したり、再生 
でさないことをあ0ます。 

• MP3 の103タグには対応していません。 

• MP3 作成のエンコードソフトによって、曲の前後や曲 
にノイズび入ることや再生できないことびあります。な 
お、エンコードソフトやエンコード操作などのパソコン 
操作に関しては、対応いたしかねます。 

< MP 3> 

• MP3 形式のファイルで拡張モ r.mp3」 または r.MP3」 
び付加されているファイルを再生できます。 

• MP3 形式ファイルのサンプ U ング周波数とビットレート 

44.1 kHz. 48kHz. 32kbps 〜320 kbps (固定ま 
たは可変のビットレート） 

• MPE 白オーディオレイヤー3のみ対応しています。 



SD カードの音楽データを再生ずる 

この操作は SD 力ードの音楽データ （ MP 3 フアイ 
ル)を再生するとをの基本操作です。 

1 電源ボタンを巧して電源を入れる | P 10 

ディスプレイにメニュー画面び表示されます。 



項 W 

’写真 音楽 

■本 巧 

編集 設定 

1画橡データがあ日ません 1 


• 本体メモリーに画像データび保存されてい 
る場合や SD 力ード(画像データ入り）び挿 
入されている場合は、数秒間メニュー画面 
を表示した棲、自動的にスライドショー再 
生び始まります。そのときは、メニューボタ 
ンを巧してメニュー画面を表示させてくだ 
さし、。 


2 SD 力ードを入れる | P 1 1 I 

ディスプレイに rsD 写真」を表示した後、最 
あ]の画像か5順にスライドショー再生します。 
• 挿入した SD カード内に画像ファイルび無 
い場含は、「画像データびあ0ません」と表 
示されます。手順4へ進んでください。 
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0^ つづく 


3メニューボタンを巧ず 

メニュー画面び表示されます。 



4 0/0/0/0ボタンを巧して 
「音期を選ぶ 

ディスプレイに rsD 音楽」び表示されます。 



5再生ボタンを巧す 

ディスプレイにファイルブラウヴ（ファイル/ 
フオルダ——覧画風び表示され、最初のフオ 
ルダーの音楽ファイル/フオルダ ー 覧画面び 
表示されます。 

伽：） 



I #楽ファイル+フオルダー数 
ファイル番号 


♦ 挿入した SD 力ード网こ MP3 形式の音楽ファ 
イ J レび無い場合陆「日日1/日01」と表示され 
ます。ただし、 SD カード内に JPEG フオル 
ダーやその他のデー•タフオ>1レダーびおれ(ぶ 
MP3 あ式の音楽ファイルび無くてもフオル 
ダーび表示されます。 MP3 あ式の音楽ファ 
イルびある SD カードに交換くださし、。 

(例：） 



巨合/ウボタンを巧して、再生したしロア 
イルのあるフォルダーを還ぶ 



II 音楽ファイル+フォルダー数 
ファイルま号 

♦ ボタンを巧すたびに、次または前のフオル 
ダー、またはファイルへ移動します。 

♦ フオルダー内のヴブフォルダーを選ぶとき 
は対象のヴブフォルダーを選択したあと、 
再生ボタンを巧すとヴブフォルダーの内容 
び表示されます。 

♦ 「__」の表示されたフォルダーを選択した 
あと、再生ボタンを押すと、前のフオルダー 
画面に戻ることびできます。 
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SD カードの音楽データを再生する 


フ な/ウボタンを巧して、再生したいファ 
イルを選ぶ 


8再生ボタンを巧ず 

選択したファイルを再生したあと、1；(降の巧び 
順に再生されます。 

♦ ディスプレイに「►」び表示されます。 



再生経過時間再生総時間 



一時停止ずる 

再生中に、再生ボタンを巧ず 

ディスプレイに「 H」 び表示され再生中のファイル 
び一時停止します。 


♦ 同ーフオルダー内の最後の音楽ファイルの 
再生び終わると、同ーフオルダー内の最初 
の音楽ファイルに自動的に戻り、くり返し再 
生します。 

♦ 再生中に む/ウ ボタンを押して、再生し 
たいファイルまたはフオルダーを選び、 再 
生 ボタンを巧して再生することびできま 
す。このとき、「_ _」の表示されたフオル 
ダーを選択し、 再生 ボタンを押すと、前の 
フオルダー画面に戻ることびできます。 



ちよつとこれを! 


• SD 力ードに MP3 形式の音楽ファイルと JPE 白形式の 
画债ファイルび記録されている場合は、 JPE 白形式の 
ファイルは表示されません。 


通常の再生に戻ずときは 

ちラー度 再生 ボタンを巧します。 


ファイルをとび越ず/頭出しずる(スキップ) 

次のファイルへ進むには 

再生中に、0次へボタンを押します。ディスプレイ 
に「 ►►! 」び表示され、次のファイルの頭か5再生 
します。 


前のファイルへ戻るには 

再生中に、0前へボタンを巧します。ディスプレイ 
に「」び表示され、]つ前のファイルの頭か5 
再生します。 



ちよつとこれを！ 


同一のフォルダー内でのみファイルのとび越し、また 
は頭出し（スキップ)をすることびでさます。 


再生を止める i 

メニューボタンを巧す 

メニュー画面び表示され、再生中のファイルび停止 
します。 
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システム設定 


0^つづ< 



2合/ウ / 〇/ 〇 ボタンを巧して 
r 設定」を選ぶ 

ディスプレイに「設定」び表示されます。 


旧 

で--う 


写真 

音楽 

•木 

巧 

編集 

設定 

設 g 


システム設定画面では、本機にさまざまな設定びで 
さます。 


システム設定画面を表示ずる 


1電源ボタンを巧して電源を入れる I Pio ] 

ディスプレイにメニュー画面び表示されます。 



m\ ^ 

' WM 音楽 

•户 巧 

aB \\ 

編集 設定 

1画橡 デー タぴあ D まはん 1 


• 本体メモリーに画像データび保をされてい 
る場含や SD 力ード(画儘データ入り）び挿 
入されている場含は、数秒間メニュー画面 
を表示した媛、自動的にスライドシヨー再 
生び始まります。そのときは、 メニュー ボタ 
ンを押してメニュー画面を表示させてくだ 
さい。 


3 再生ボタンを巧ず 


システム設定画面び表示されます。 
ページ 基本設定ページ曰時設定ページ 



アイ: 


設定 


メニュ. 


と!■ク/なボタンで設定したいぺージのア 
イコンを選び、再生ボタンを巧ず 

選んだ設定ページに切り換わ0ます。 

• 〇 ボタンを押して、選んだ設定ページに 
切0換えることわできます。 

もう一度〇ボタンを巧すと、手順3に戻つ 
て選び直すことびでをます。 


ち 合/ 〇 ボタンで項目を選び、 合/口 ■ / 
ク/ 0ボタンや再生ボタンを使って設 
定ずる 

各設定項目は li (下のページをご覧ください。 
♦ 基本設定ぺージ 
♦ 日時設定ぺージ 


P22 

P27 


システム設定画面を消ずには 

メニュー ボタンを押します。 
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システム設定 



昼本設定ページ 

■ 明るさ 

ディスプレイの日月るさを設定します。 

1 | P 2 i I 手順4で、 r 基本設定ぺージ」のア 
イコンを還び、再生ボタンを巧す 


— 鸟"^夕~ 


明るで 

00 

スライドシヨー時間 

10抄 

写真/音楽同時再生 

オフ 

表示言語 

曰本語 

写真切換設定 

夕ーン S 

時計表示設定 

オフ 

時計表示選択 

12時間 


2 〇 /ウボタンを巧して、設定メニュ ー 
の「明るさ」を還ぶ 


3 再生ボタンを巧ず 

設定メニューび還択され、日月るさ調整画面び 
表示されます。 



4 〇 /なボタンを巧して、明るさを調整 
ずる 

-20 〜+2日の範回で設定でさます。 


5再生ボタンを巧して、設定を確定ずる 

選択した明るさに変更されます。 


B メニューボタンを巧ず 

システム設定画面が消えます。 


SS 





































つづく 


■ スライドシヨー時間 

スライドショー再生時に画像び切り換わる時間を設 
定します。 

1 | P 2 i I 手順4で、 r 基本設定ぺージ」のア 
イコンを選び、再生ボタンを巧す 


2 合/ウボタンを巧して、設定メニユ ー 
の r スライドシヨー時間」を選ぶ 

「スライドシヨー時亂び還おされ設定項目び 
表示されます。 


3 再生ボタンを巧して、設定項目に選択を 
移動ずる 

設定項目び選択されます。 


4 な/ウボタンを巧して、設定を選ぶ 

オス日3砂、]日秒、日]分、1日分、3日分、1時 
間か5選びます。 

オフ： 

同じ画像を常に表示しスライドショー再生 
しません。 

03秋10秒、01分、1 0分、 30分、1時間： 

選択した時間で画像び切り換わり、スライド 
ショー再生します。 


5 再生ボタンを巧して、設定を確定ずる 

選択した設定に変更されます。 


ちメニューボタンを巧ず 

システム設定画面び消えます。 




ちよつとこれを! 


• 「オフ」を選択した場含は、画傲表示中に 前へ/な 


:欠へ ボタンを巧して画傲を切り換えることびでをます。 

[PJI] 

♦ 画像データのサイズにより、画像の切り換わる時間び 


設定項目 


設定した時間と異なる場合びあります。 
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システム設定 


■ 写真/音楽同時再生 

S □力ード内に MP3 あ式の音楽ファイルびあれは、 
SD カード内の画像データをスライドショー再生中 
に、同時に音楽を再をすることびできます。 

スライドシヨー時間の手順1~6 | P 23| と同 
様に設定をおこなし、まず。 

オンまたはオフか S 運びます。 


図 



明るさ 

00 


スライドシヨー時間 

10秒 


写真/音楽同時再生 

オフ 

ォン 

表示言語 

曰本語 

ォフ 

1写真切換設定 

バターン 8 


時計表示設定 

オフ 


時計表示題巧 

12時間 




オン： 

スライドショー再生中に、音楽を再生する。 

オフ： 

スライドショー再生中に、音楽を再生しな 
し、。 


■ 表示言語 

システム設定画面および、ディスプレイに表示され 
る言語を設定します。 

スライドショー時間の手順*!〜色 IP 23 J と同 
様に設定をおこないまず。 

日本語または英語か5選びます。 



日本語 

本機の表示言語を、曰本語に設定します。 

巧語 

本機の表示言語を、英語に設定します。 



ちよつとこれを! 


• 再生される音楽を選択することはでをません。最初の 
音楽から順に再生されます。 

• 本体メモ U —内の画慷データのスライドショー再生中 
は、同時再生はでさません。 
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0^ つづく 


■ 写真切換設定 


■ 時計表示設定 


スライドシヨー再生の画像データの切り換えバタースライドシヨー再生中にディスプレイに日時を表示 
ンを設定します。 （SD カード内の画像データ再生時 します。 


のみ) 


ミ主意 


• 本体メモ U —に保をされている画傲データのスライド 
ショー再生時は、切り換えパターンを設定してち変更 
されません。 

スライドシヨー時間の手順1〜6 | pg 3| と同 
様に設定をおこないまず。 

パターン]〜8またはランダムか5選びます。 


の 


夕 

— 

畳本設定- 


明るさ 

00 

K 夕ーン3 — 

スライドシヨー時間 

10巧 

K 夕ーン4 

写真/音楽同時再生 

オフ 

K 夕ーン已 

表示言語 

曰本語 

パターン已 

写真切換設定 

パターン S パターン7 

時計表示設定 

オフ 

K 夕ーン8 

時計表示選巧 

12時間 

ランダム 

し J 


パターン1: 

上か5下に向かって切り換わります。 

パターン2: 

左上か5ち下に向かって切り換わります。 

パターン3: 

上下か5中むに向かって切り換わります。 

パターン4: 

左ちか5中むに向かって切り換わります。 

パターン已： 

上か5下に四分割で切り換わります。 

パターン巨： 

左か5ちに四分割で切0換わ0ます。 

パターン7: 

四隅か5中むに向かって切り換わります。 

パターン8: 

画像全体びゆっ <0と切り換わ0ます。 
(フエード） 

ランダム： 

ノてターン1〜8の切り換えノてターンで、不 
規則に切り換わります。 


ま意 


• 時計表示する攝合は、あらかじめ日時を正しく設定し 
ておいて<ださい。 [P27、 吕 8] 

スライドシヨー時間の手順1〜6 | P 23| と同 
様に設定をおこないます。 

オンまたはオフから運びます。 



オン： 

スライドショー再生中に、日時を表示する。 

オフ： 

スライドショー再生中に、日時を表示しな 
い。 
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システム設定 


■ 時計表示選択 


ディスプレイに表示する時間表示の12時間/24時 
間を選択します。 

スライドシヨー時間の手順！〜6 | P 23| と同 
様に設定をおこないまず。 

12時間または24時間から選びます。 



12時間： 

12時間表示 （「 AM 」 または fM 」） で表示 
する。 

24時間： 

24時間表术で表术する。 



ちよつとこれを! 


• n 吕時間/24時間」を変更すると旧時設定ぺージ」の 
時間表示ち切り換わります。 [ P 27 〜 30] 


S6 











つづく 


曰付設定 
時計設定 

アラーム時間設定 
白動電源入時間 
自動電源切時間 
工場出商設定 


1 [^21 I 手順4で、旧時設定ページ」のア 
イコンを選び、再生ボタンを巧ず 

ページ 基本設定ページ曰時設定ページ 

アイコン \ 


臣吕11 


g 合/ウボタンを巧して、設定メニュー 
の r 日付設定」を選ぶ 

「曰付設定」び還択され、設定日付び表示され 
ます。 



日時設定ページ 

■ 日付設定 

現在の日付を設定します。 


3 再をボタンを巧ず 

設定項目び逞択されます（件涵暦)」表示び 
遲択されています)。 


4合/ウボタンを巧して、 r 年烟暦)」を 
設定ずる 

〇ボタンを巧すと r 年」び進み、〇ボタンを 
巧すと「年」び戻 D ます。 

已〇ボタンを巧ず 

「年(西暦)」び巧定し、次の r 月」表示び還おさ 
れます。 

手順ん百と同様の操作で、 r 月丄旧 J を設定 
しまず。 

最樹こ旧」を設定した豁「再生 J ボタン(設定 
の確定)を}甲してください。 

♦ 0またはなボタンを押して設定したい 
項目（も月、日）を選択できます。ただし、 
「年(西暦)」選択中に0ボタン(設定か5 
抜け出す)を巧すと曰時設定ページ選択画 
面に戻ります。 


B メニューボタンを巧ず 

システム設定画面び消えます。 


曰巧設定 
時計設定 
アラーム時間設定 
自動電源入時間 
自動電源切時間 
工場出荷設定 


ミ凡 

SSL 



フフフ 
オオオ 


フフフ 
オオオ 
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システム設定 



■ 時計設定 

現在の時間を設定します。 


■ アラーム 時間設定 

指定時間にアラーム音を鳴らすことびでさます。 


ご注意 


• 「アラーム時間設定」をする場合は、あ S かじめ時間を 
正しく設定しておいてくださしん[ち記 I 

1 | P 21 I 手順4で、旧時設定ページ」①ア 
イコンを選び、再生ボタンを巧す 


2 合/ウボタンを巧して、設定メニユ ー 
の r アラーム時間設定」を選ぶ 

「アラーム時間設定」び選択され、設定項目び 
表示されます。 


曰付設定の手順1〜6 巾27| と同様に設定 
をおこないまず。 

踪分、 AM/PM を設定します。 




ちよつとこれを! 


♦ 「時計表示選択」 LP 26 I でに4時亂を選択した場合 


は、 「 AM / PM 」 の設定はありません。 

• 設定した時間を選んだ時点で、時計びスタートします。 
• 長期間使巧していると、時計表示内容びずれることび 
あります。そのとさは、再度時計設定しなおしてくださ 


し、 


• 停電や電源アダプターを抜さ差しした場合は、再度時 
計設定しなおしてください。 


3 再生ボタンを巧ず 

設定項目び選択されまず。 


厂 ク 

1 か 

— 

曰時設を—— 

曰が設定 


時計設定 


アラーム 時間設定 

オフ 12:00 AM 

自動電源入時間 

オフ オフ 

自動電源切時間 

オフ 

工場出面設定 


し J 


4合ボタンを巧して、アラーム時間を選択 
し、再生ボタンを巧ず 

アラーム時間設定項目び選択されます。 

5 もラー度、再生ボタンを巧ず 

「時」表示び選択されます。 


m 

图 

— 

曰時設を—— 

1曰が設定 1 

時計設定 

アラーム 時間設定 

オフ 12:00 AM 

自動電源入時間 
自動電源切時聞 
工場出面設定 

オフ オフ 

オフ 

し J 
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つづく 


G 合/ウボタンを巧して、時を設定ずる 

〇ボタンを巧すと時間び進み、〇ボタンを 
押すと時間び戻0ます。 

フ〇ボタンを巧ず 

「時」び決定し、次の r 分」表示び選択されます。 

手順6、7と同様の操作で、「分」、 「 AM/PMJ 
を設定しまず。 

最後に 「 AM / PMj を設定した豁 r 再生」ボタ 
ン(設定の確定)を巧してください。 

♦ 0またはボタンを巧して設定したい 
項目（隐分、 AM / PM ) を選択できます。た 
だし、「時」選択中に0ボタン(設定か5抜 
け出す)を巧すと曰時設定ページ選択画面 
に戻ります。 


8 メニューボタンを巧ず 

システム設定画面び消えます。 

• 指定時間になるとアラーム音び鳴り、ディ 
スプレイに [JSJ び表示されます。スライド 
ショー再生中は、スライドショー再生び停止 
します。 

• 指定時間に電源び切れているとをは、自動 
的に電源び入りアラーム音び鳴ります。 

• アラーム音を止めるには、いずれかのボタ 
ンを巧します。ただし、電源ボタンを巧す 
と、電源び切れます。 


■ 自動電源入時間 

指定時間に電源び入 D 、 自動的にスライドショー再 
生を開始することびでさます。 


ま意 


♦ 「自動電源入時間」を設定したをは、電源ボタンを巧し 
て電源を切ってください。 

♦ 「自動電源入時間」を設定する攝合は、あらかじめ時間 
を正しく設定しておいてください。 

♦ 画傲データの入った SD カードを挿入する |_ド 11 J 、ま 
たは本体メモ U —に画傲データを コピー [ pT ^ してお 
いて < ださい。 

アラーム時間設定の手順1〜8 | P 2 a 29| と 
同様に設定をおこないまず。 

踪分、 AM / PM またはオフを設定します。 



踪分、 AM / PM : 

「自動電源入時間」を設定する場合に、時間 
を選択します。 

オフ： 

「自動電源入時間」をオフに設定します。 


ちよつとこれを! 


• 「時計表示選お」 [f 吕6 Iでに4時亂を選おした場合 
は、 「AM/PM」 の設定はありません。 

• 「オスに設定しない限り、毎日同じ動作をします。 

• アラーム音の音量は調整でさません。 



ちよつとこれを! 


♦ r 時計表示選択」 |>2巨| でに4時間」を選択した場合 
は、 「AM/PM」 の設定はありません。 

• 「自動電源入時間」と r 自動電源切時間」 [P30] を組 
みをわせることにより、自動で電源を入れたり、切った 
りすることびできます。 r オスに設定しない限り、毎日 
同じ動作をします。 
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システム設定 


■ 自動電源切時間 

指定時間に自動的に電源を切ることびで定ます。 


ごを意 


• 「自動電源切時間」を設定する攝合は、あらかじめ時間 
を正しく設定しておいてください。I P28I 

アラーム時間設定の手順1〜8 | P 2 a 29| と 
同様に設定をおこないまず。 

脉分、 AM / PM またはオフを設定します。 

♦ 指定時間になるとディスプレイに「自動的 
に電源を切ります」を表示した殺電源び切 
れます。 


I > 图 

_——_日時設定_——_ 


曰イ聪定 
時計設定 

アラーム時間設定 オフ 

自動電源入時間 オフ 12:00 AM 

自動電源切時間 オフ オフ 

工場出荷設定 



■ 工場出荷設定 

設定した各システム設定の設定値を初期値(工場 
出荷時)の設定に戻します。 


ごミ主意 


• 設定した内容び全て初期化されますので慎重に操作し 
て < ださい。 

• SD カードおよび本体メモI」一は初期化されません。 
画像データは保をされています。 



踪分、 AM / PM : 

「自動電源切時間」を設定する場合に、時間 
を選択します。 

オフ： 

「自動電源切時亂をオフに設定します。 



ちよつとこれを! 


♦ 「時計表示選択」 LP26 Iでに4時亂を選択した場合 


は、 「AM/PM」 の設定はありません。 


• r 自動電源入時間」 |> 吕目 1 と r 自動電源切時間」を組 
み含わせることにより、自動で電源を入れたり、切った 
りすることびできます。「オスに設定しない限り、毎日 
同じ動作をします。 


1 | P 2 l 1 手順4で、旧時設定ページ」のァ 
イコンを選び、再生ボタンを巧す 


2 〇 /ウボタンを巧して、設定メニュ ー 
の r 工場出荷設定」を還ぶ 

「工場出荷設定」び選択され、 r 巧期化」び表示 
されます。 


3 〇 または再生ボタンを巧ず 

「初期化」び選択されます。 



4 再生ボタンを巧ず 

システム設定画面び消え、^ニュー画面に戻り 
ます。 
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脚璋？ 


その前にちよつとこれを! 


つづく 


修理を依頼される前に、わラー度次の項目をお確か奴<ださし、。 

全般(電源について） 


症 が 

原 因 

処 置 

参照ページ 

電源び入らない 

電源アダプターび抜けている 

コンセントに電源アダプターをしっかり 
差し込む 

10 

本機び正常に作動しな 

本機び落雷や過度の静電気など、が 

本機の電源を切り、電源アダプターを 

10 

い 

部からの強い電気ショックを受けて 

おいて、約30秒経ってから差し込みな 



いる 

おして、電源を入れる 



画像について 


症 状 

原 因 

姐 置 

参照ページ 

電源を切にしたとさ、 
ディスプレイにしばらく 
残债や横線びあらわれ 
る 

液晶の特性によるちのです 

故障ではありません 

(数分間放置すると消えまず） 


再生される画傲び粗い 

画傲データの解傲度び低い 

故障ではありません 

- 

」PEG ファイルが再生 
でさない 

拡張子び r.j’peg」 になっている 

拡張子び r.jp 旨」のファイルを使う 

12 

対応フォーマットまたは条件び合っ 
ていない、あるいは記録状態び悪い 

対応フォーマットまたは条件にをラ SD 
カードや記録状態の良い SD カードに交 
換ずる 

12 

画撒の回りや上下ある 
いは左ちに黒い帯びあ 
らねれる 

画债データによるちのです 

故障ではありません 

- 


音声について 


お 状 

原 因 

赃 置 

参照ページ 

音声び出ない 

音量び下がっている 

音量を調節する 

10 

デジタル機器や高周波 

本機びデジタル機器または高周波 

本機をそれらの機器から離して設置す 

- 

機器か日雑音び出る 

機器に接近しすぎている 

る 


音声び途切れる 

電気雑音の発生しやすいところで 
使用している 

設置場所を変えてみる 

— 

MP3 の SD カードび再 

対応フオーマットまたは条件び合っ 

対応フオーマットまたは条件にをラ SD 

18 

生でさない 

ていない、あるいは記録状態び悪い 

カードや記録状態の良い SD カードに交 
撰する 





























巧障？ その前にちよつとこれを! 


再生について 


お 状 

原 因 

処 置 

参照ページ 

再生び始まらない 

SD カードび入っていない （ niH 象 

SD カードを入れをまたは本体メモ 

11、1已 

(またがすぐに停止する） 

データがありません」を表示） 

U —に画像データをコピーする 



本機で再生でさない S □カードび 

再生でさる S D カードの種類を確認 

8 


入っている（「画像データびありま 
せん」を表示） 

する 



システム設定画面び表示されてい 

メニュー ボタンを巧して画面表示を 

21 


る 

消す 



SD 力ードに読み込みでさない記録 

読み込みので定る記録データび 

12、18 


データが入っている 

入っているか確認する 



再生しようとしているフオルダー 

再生するフォルダー数び2日9政下 

12、18 


数び30□を超えている 

のをのに取り替える 


画像が切り換わらない 

複数の画徹データび入っていない 

複数の画像データび入っているか 
確認する 

— 


r スライドショー時亂びなスに設 
定されている 

「スライドショー時間」を設定する 

23 

MP 3 の SD カードび再生 

対応フォーマットまたは条件び合っ 

対応フォーマットまたは条件に合ラ 

18 

でさない 

ていない、あるいは記録状態び悪 

SD カードや記録状態の良い S D 



い 

カードに交換する 


MP 3 の SD カードで読み 

入力されているファイル名び長す 

故障ではありません 

18 

込み時間びかかりすぎる 

ぎていたり、ファイル構成による場 
合びある 



JPEG ファイルび再生で 
さない 

拡張子び r . jpe 呂」になっている 

拡張子び rjp 呂」のファイルを使う 

12 

対応フォーマットまたは条件び合っ 

対応フォーマットまたは条件に合ラ 

12 


ていない、あるいは記録状態び悪 

SD カードや記録状態の良い S D 



い 

カードに交換する 



お願い 


表示や動作に異常び生じたと定は、本体の電源ボタンで一度電源を切り、再度電源を入れてください。 

それでちなおらない場合は、電源を切って電源アダプターを振さ、3□秒後ちラー度差し込んで操作しなおしてください。 
(落雷や静電気などの影響により、本機び正常に動作しないことびあります。） 


3S 





本体部 

電源 

AC 10 0 V 〜 240 V 50/60 Hz (電源アダプター使用、コード長約1 .7 m ) 

消費電力 

7.已 W (待機消費電力日ぶ W ) 

質量 

約450 旨 （本体のみ） 

外形寸法 

219 (幅） XI 目已（高さ ）X 3日（奥行 ） mm 

スピーカー 

28 mm 円形 (16 0) x 2 

実用最大出力 

0.2 W + 0.2 W 

使用条件 

温度：已む〜3己で 


端子部 _ 

DC 入力 T DC 9 V 1 A 

ヘッドホン 適合インピーダンス 32 nx1 (ミニ ピンジャック)- 


液晶画面部 

型 

7 V 型 

画面サイズ 

1 已 2 ( 幅）X 91 (高さ）X 177 (巧ち） mm 

巧ぶち式 

透過型 TFT カラー液晶ノネル 

駆動ちま 

TFT (薄膜トランジスタ）アクティブマト U クス駆動ち式 

画素数 

1，1已 2, 日 0 日（横 800 X 8(480 X 3 ( RGB )) (有効画素率 99.9996 な上） 

視野角" 

左ち ]40 度、上下 10 日度 

使用光源 

内部光（堂光管内蔵） 


付属品 


電源アダプター（コード長約] .7 m ) ......... 1 

本書（取扱説明書-保証書付） . 1 

* 視野角はあ<までも目安です。 

♦仕様およびが観は改善のため予告な < 変更する場合びあります。 
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保証書と アフターサービス 


保言化 書廣表紙にありまず] について 

• この商品には保証書びっいています。お買い上 
げの隙、販売店び発行します。 

• 所定事項の記入をご確認のラえ内容をよくお読 
みになって、大切に保管してくださし、。 

• 保証期間は、お買い上げ曰よ 0] 年間です。 
なお、保証期間中でち有料修理になることがあ 
りますので、「無料修理規定」 [ P 39] をよくお 
読みください。 


修理 サービス について 


ご使用中に本磯の調テび悪くなったときは「故障？ 
その前にちょっとこれを!」 [ P 31、32 l の一賣表 
に従って調べてください。なお5ないときは、内部 
機構をさわ5ずに、お買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 

• 保証期間中の修理は 

保話書の規定に従し\お買い上げの販売店び修理させ 
ていたださます。製品に保証書を添えてご持参くださ 
い。 

• 保証期間経過媛の修理は 

修理により機能び維持でさる場をは、お客さまのご要 
望により有料修理いたします。 


補修用性能部品の保有期間について 

デジタルフォトフレームの補修巧性能部品の保有期 
間は製造打ち切り後8年です。 

• 補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品です。 


アフターサービス についてご不明の場合は 

お買い上げの販売店か、おおくの「お客さまご相談 
窓口」 [ P 3 己〜 38] にお問い合わせください。 

♦ 転居される場含は 

ご転居によりお買い上げの贩売店の アフターサービス 
を受けられなくなる場合には、事前に販売店にご相談 
<ださい。 

♦ ご贈答の場合は 

最寄りの苗羊販売店か、または当社の「お客さまご相談 
窓□」にお問い合わせ < ださい。 


必ずお読みください 


本機を使用中、万一不具合により再生されなかった 
場合、再生されなかったことによる損失の補償、ま 
たは本機び使えなかったことによる付随的損害の 
補償については、ご容赦ください。 


アフターサービスをお申しつけしがだくとき肤 
次のことをお知5せください 


① 品番： LVT - PF 70 
霞 症状：できるだけ詳しく 


愛情点巧 


の 


長年ご使用の機器の点検を！ 

このよラな 
症がは 

ありませんか？ 

• 電源アダプターやプラグび異常に熱し、 

•コゲ<さい臭いびする 

• 電源アダプターに裸いキズや変形びある 

• その他の異常や故障びおる 


_ご使用中止_ 

L 故障や事故防止のため、電源を巧り、 

A 電原アダプターを〕ンセントから旅し、て、 

W ig 、 ず販売店に点検をご依頼ください。 

r なお、点検-修理に堅する費用は、販 

売店にご相談ください。 
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お客さまご相談窓口 


0^つづく 


■ まずはお買い上げの販売店へ… 

家電商品の修理のご巧頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓□にお問い合わせください。 

家電商品についてのを瓶的なご巧談 <=津電機な式を社:お客さまセンター> 

受付時間： （36 日日）9:00〜18:30 
[総合相談窓 □ [ 050 -31 1色-3434 

《上記番号をご利用できない場合は 大阪 (06)-6994-9 已70 におかけくださし、 

《郵便または FAX でご相談される場合 

=洋 電機 株式会社お客さまセンター f 570-8677 大阪府守□市京阪本通2-己-己 

FAX : 大阪 （06)-6994-9 已10 


家電商品の修理ヴービスについてのご巧談く=巧電機ヴービス株式を社> 

受付時間：月曜曰〜金曜日9:00〜18:30 
±曜•曰曜•祝曰•当社休曰9:00〜17:30 


修理柏談窓口 

東コールセンター 

関東•甲信越地区 

0己 0-3] 1己-2222 

東京(日 3) 已3日 2-3401 

北海道地区 

0己 0-3] 16-2333 

東北地区 

0己 0-3] 1巨-2444 

西コールセンター 

近畿•北陸•四国地区 

0己 0-3] 1己-2已已己 
大阪 (0 色)42曰 0-8400 

中部地区 

0己 0-3] 16-266 色 

中国地区 

0己 0-3] 1 6-2777 

九州地区 

0己 0-3] 16-2888 


沖縄地区 

098-944 -曰018 


(》）沖縄地区の受付時間:月曜曰〜±曜曰9:日日〜12;日日、13:日日〜17:3日 
(曰隱祝日及び当社休日を除く） 


持込み修埋および部品についてのご相談く=巧電機ヴービス株式を社> 

受付時間：月曜日〜±曜日9:00〜17:30 (日腰祝日を除く） 

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスス 
テーシヨン)でまっております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームぺージでご確認ください。 


■ 上記のご相談窓□の名祇電話き号は変更することびありますのでご了承ください。 





























お客をまご相談,杳口 



お客さまご相談窓□でお到ブしにお客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 
また、お客さまの同意びない限り、業務委託の場含および法令に基づを必要と判断される場合を除を第三者への開示 
は行しなせん。なお、お宮さまび当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把 
握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことびあります。 

<利用目的> 

• お客さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品•サービスに関わるご相談•お問い合せおよび修理の対応のみ 
を目的として用います。なお、この目的のために兰洋電機株式会社および関係含社で上記個人情報を利用するこ 
とがあ0ます。 

<業務委託の場合> 

• 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報な護を行わせると共に、 
適切な管理’監督をいたします。 

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームぺージ http://www.sanyo.cojp をご覧ください。 


持込み修理および部品についてのご相談 兰洋電機サービス株式会社 

北海道地区 


北海道 札幌サービスセンター 

化川サービスステーション 
函館サービスステーション 
訓路サービスステーション 
化見サービスステーション 


(011)83]- 9201 
(0] 巨 6) 22-2421 
(0138)48-8301 
(0] 已 4)22-1 已7已 
(0] 已 7) 23-4871 


干003 -00 13 
干070 -0073 
干041 -0824 
干08己-003已 
干090 -0037 


札幌巿白石区中央三条 4-1-36 
旭リ1巿曙：1ヒ=条7-3-3 
函館巿西を梗町已8日-2日已 
訓路巿共栄大通 3-1-6 
化見巿山下町 4-7- 14 


東北地区 


青森県 青森サービスステーション 

岩手県 盛岡サービスセンター 

宮城県 仙台サービスセンター 

秋田県 秋田サービスステーション 

山形県 山形サービスステーション 

福島県 郡山サービスス了ーシヨン 


(017)729-3401 干030 -0 ] 4 ] 
の] 9)623-1 已〇〇 干020 -0824 
(022)287-83 已]干 984-0032 


(018)862-6 已已1〒〇] ]-090] 
(023)641 -1769 干990 -233] 
(024) 94己-6793 干 963-0107 


青森巿上野字山辺39-已 
盛岡巿東安庭 2-12-1 
仙台巿若林区荒井字丑ノ頭 43- 1 
秋田市寺内イサノ 93-1 
山形巿飯田西4-已 -3 己 
郡山巿安積 3- 120 
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関東•甲信 

越地区 


茨城県 

水戸サービスステーション 

(02 曰）2己 1-4] 2已 

干31 1-4152 

水戸巿ミ可和田 3-2386-1 


つ<ばサービスステーション 

(02 日 8) 巨 4-47 已] 

干300 -3261 

つくば巿巧巧 2-1 已 -3 

栃木県 

宇都宮サービスステーション 

(028) 已] 4-3883 

干 321-01] 1 

宇都宮市 J 11田町字をノ内7已已-已 

群馬県 

伊勢崎サービスステーション 

(0270)40-761 1 

干 372-0003 

伊勢崎市華蔵寺町 87-1 

埼玉県 

さいたまサービスセンター 

(048)778-309 已 

干3已 2-002 已 

上尾市上尾下780 -1 


坂戸サービスステーション 

(04 日)2扫 4-8 日00 

干3已〇 -02M 

お戸巿千代田己- 3- 17 

千葉県 

千葉サービスセンター 

(043)208-3800 

干2已〇 -084 吕 

千葉市中央区南町 3-7-1 已 


鎌ヶ谷サービスステーション 

(047)441-01 11 

干 273-0 10已 

鎌ケ谷巿鎌ケ替7-日-已日 

東京都 

武蔵野サービスセンター 

(042)3 巨 4-772] 

干] 83-0033 

府中巿分梅町已 -9-1 


城東サービスステーション 

(03) 已已97-扫]已〇 

干] 20-000 己 

足立区綾瀬7-吕 2-1 已綾瀬 7T 目ビル 


城化サービスステーション 

(03) 已 9] 4-341 3 

干] 74-00 已1 

板橋区ル豆ミ尺(アズサワ ） 1 -23-10 


城西サービスステーション 

(03) 已 347-07 已] 

干]已 7-0032 

杉並区天沼 3-12-1 2テック杉並 


相模原サービスステーション 

(042)788-27 已〇 

干] 94-00] 2 

町田市金森8已 1-3 

巧奈リ1県 

横浜サービスセンター 

(04 己) 827-283] 

干 244-0806 

横お巿戸碌区上品濃日-14 

新潟県 

新漏サービスセンター 

(02 己）28已 -243] 

干9已〇 -0942 

新漏巿中央区ル張木 2-16-43 

山梨県 

甲府サービスステーション 

(0 已己 ）22 已 -2 已已] 

干400 -003 已 

甲府市飯田 4-8-23 



中部•化陸 

地区 


富山県 

富山サービスステーション 

(07 巨) 422-7020 

干 939-82] 1 

富山市二□町 1-13-8 

石川県 

金ミ尺サービスセンター 

(07 巨） 292-20 已〇 

干92]-800已 

金ミ尺市間明町 2- 100 

福井県 

福井サービスステーション 

(日 776) 己 3-7 134 

干910 -0834 

福井巿丸山 1-1 002 

長野県 

松本サービスステーション 

(0263)40-341 1 

干390 -08 已2 

松本市島立 1064-1 

岐阜県 

岐阜サービスステーション 

(0 已 8)24 已 -341 7 

〒已0]-巨00已 

岐阜県羽島郡岐南町伏屋1 -3 已 

爵岡県 

静岡サービスセンター 

(0 已 4)23 已 -069] 

干 422-8034 

静岡巿駿河区高お 2-2 日-10 


ミ召津サービスステーション 

(0 已已 ）93 己-〇已 0] 

干41 0-0822 

沼津市下香貫わ面]]已2-2 


お秘サービスステーション 

(0 已 3)4 巨 1-868 已 

干 430-08] 2 

お松市南区本郷町123 

愛知県 

名ち屋サービスセンター 

(0 已 2)48 已 -3620 

干4已 3-08] 已 

名古屋巿中村区京田町2-] 

王重県 

津サービスステーション 

(0 已 9)23 已-已] 9已 

〒已 14-01] 1 

津市一身田平野28已 -2 



近畿地 

区 



滋賀県 

滋賀サービスステーション 

(077) 已] 4-222] 

〒己 24-0021 

京都府 

大販府 

京都サービスセンター 
大販サービスセンター 
大販南サービスステーション 

(日7已 ）64 已 -1434 
(0 巨）6992-已23己 
(06)6761-4600 

干 6] 2-8427 

〒己 70-008 已 

〒已 43-0001 

兵庫県 

販和サービスステーション 
巧戸サービスセンター 

(072)22]-8 已 7] 
(078)641-12 已] 

〒己白 0-002 已 

干6巳 3-0038 

奈良県 

和歌山県 

阪神サービスステーション 
姫路サービスステーション 
淡路サービスステーション 
奈良サービスステーション 
和歌山サービスステーション 

(日 6)6432-340] 
(0792)82-7892 
(0799)42 -巨 0] 已 
(0744)22-788 扫 
(073)473-71 12 

干66]-002已 

干670 -0943 

〒巨已 6-0478 

干 634-08] 7 

〒巨40 -8301 


守山市吉身 4 - 1-34 

南井産業第 3 ビル巨棟 

京都巿伏見区巧田真幡木町 2 已 -1 

守□市竹町 4- 13 

大販市天王寺区上 本 町日- 1-14 

=洋ビル 3 F 

娇市挤区向陵西町 2 - 1-24 
巧 戸 巿長田区若松町 2-1 -日 
ピアヴビル 3 F 
尼崎市水堂町 4 - 17-6 
姫路市巿之郷町 1- 曰 
南あわじ市市福永已 36 -] 

權原市寺田町] ] 3-1 
和歌山巿岩橋 1636 -] 
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お客をまご相談,杳口 





中国地 

区 


鳥取県 

鳥取サービスステーション 

(08 己 7)24-2930 

〒已 80-0843 

鳥取巿南吉ち 3- 107 

島根県 

松江サービスステーション 

(08 己 2)23-1 183 

〒已 90-0044 

ネ公江巿お乃木 2-1 己-3 

岡山県 

岡山サービスセンター 

(08 已 ）24 已 -1 已34 

干700 -0973 

岡山巿下中野 703-10] 

に島県 

広島サービスセンター 

(082)293 -巨己]1 

干 733-00 12 

広島巿西区中広町 3-1 -吕 


福山サービスス了ーション 

(084) 9己 4-41 01 

干 721-09 己2 

福山巿曙町 4-22- 10 

山□県 

山□サービスステーション 

(083)973-3391 

干7已 4-0024 

山□巿か郡若草町3-已 



四国地 

区 


徳島県 

徳島サービスステーション 

(088) 巨 99-41 31 

干 771-021 日 

徳島県板野郡お茂町 
桓木野字八化開拓 189-1 

窗1陽 

高松サービスセンター 

(087)843-1840 

干761-0]0] 

高松巿春曰町字が田] 6已 7-1 

愛媛県 

松山サービスステーション 

(089)979-348 已 

干 799-2 巨己已 

松山巿馬木町274 

局知県 

高知サービスステーション 

(088)83]-2 已70 

干780 -8007 

高知巿仲田町 6- 12 



九州地 

区 


福岡県 

福岡サービスセンター 

(0 日 2)928-34] 4 

干 8] 8-00 已] 

筑紫野市紫 6-1-1 


:!ヒ九州サービスステーション 

(093) 已2]-已28已 

干802 -0004 

化九州市ル倉化区鍛冶町 2-4-7 

長崎県 

長崎サービスステーション 

(09 己）8 13-3 己4已 

干8已1-0]0] 

長崎巿ち賀町100已-已 

熊本県 

熊本サービスセンター 

(09 已 )388-3434 

干86]-804已 

熊本巿小山 3-2-1 1 
熊本トラックター S ナル内 

大分県 

大分サービスステーション 

(097) 己 43-34 已4 

干870 -0829 

大分市椎迫日-6組 

宮崎県 

宮崎サービスステーション 

(098 己) 29-3441 

干880 -0022 

宮崎巿大橋 3-224 

鹿児島県 

鹿児島サービスステーション 

(099)2 已] -4 已]已 

干890 -0068 

鹿児島市東郡元町]]-1〇 



沖縄地 

区 



沖縄県 み縄 H 洋販売株式会社サービス部 （098)944 -已018干 903-0103 沖縄県中頭郡西原町ル那覇1303 


☆ 住所•電話き号は、ご通知なしに変更することびありますので、ご了承ください。 


(010407 J ) 
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無料修理規定 


お買い上げの曰か5保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書をに従った正常な使巧状態で 
故障した場合に I よ本書記載内容にもとづさ、お買い上げの販売店び無料修理いたしますので、商品と本書 
をご持参ご提示ください。 

1 . 保証期間内でちなのよラな場合には有料修理とな0ます。 

イ.使巧上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 

□. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、弓 I っ越し、輸送等による故障または損傷。 

八.火災•地震•水害•落雷•その他の天災地変な5びに公喜や異常電圧その他のか部要因による故障ま 
たは損傷。 

二.業務用としての使用、車両•船舶への搭載など一般家庭用!^が+に使用された場合の故障または損傷。 
ホ.本書の提示びない場合。 

へ.本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入びない場合、あるいは字句を書き換え5れた 

+日么 
お〇〇 

卜.消耗品の交換•仕様変更など。 

2. 保罰期間内でわ商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理をおこなった場合の出張料はお 
客さまの負担となります。 

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談<ださし、。 

4. ご贈答品等で本書に記入の販売闻こ修理をご依頼になれない場をには、「お客さまご相談窓□」をご賣 
のラえ、わよりの窓□にお問い合わせくださし、。 

己.本書は日本国内においてのみ有効です 。 Effective only in Japan 
目.本書は再発巧いたしませんので紛失しないよラ大切に保管してください。 


修理メモ 


この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保 
証書によって保証書を発行しているち(保証責任者)、及びそれ!;(外の事業ちに対するお客さまの法律上の 
権利を制限するものではあ D ませんので、保証期間経過撥の修理などについてご不明な場合は、お買い上 
げの販売店または r お客さまご相談窓□」にお問い合わせください。 

♦ 保証期間経過撥の修理または補修用性能部品の保有期間について詳し < は「保証書とアフターサービ 
ス」 IP 34 I をご覧ください。 




総合相談窓 □ 

家電製品についての全般的なご相談は、下記の「総合相談窓!=1」へお問い合わせください。 

相談受付時間 

(365 曰） 9:00-18:30 
総合相談窓 □ 

〇已 0-31 1 6-3434 

《上記番号をご利用でをない場合は、 

大阪 (0 巨）巨 994-9 己70 におかけ < ださし、。 

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または3曰〜38ページのお客さま修理相談窓□にお問い合わ 
せ < ださい。 


89 1 T 420020 G - 
CJP 1) 


王な電機巧な含な 

オートモーティブカンパニー 

〒已 74-8 已34大阪府大東巿=洋町1番1号 




